Mini-Standpumpe GM-61 
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Die POINT Mini-Standpumpe GM-61 überzeugt besonders durch ihren günstigen 
Preis und das hohe Pumpvolumen. Zudem ist sie mit einem Gewicht von nur 
244 g eine der leichtesten Mini-Standpumpen. 


« 6063 Aluminium-Rohr 
« inkl. Rahmenhalterung, Manometer und 


« extra langem Pumpenschlauch 
« Ventilarten: Sclaverand (Schrader), Auto (Presta) Be 
« Leistung: max. 140 psi 


Am integrierten Manometer lässt sich Area 


der Reifendruck beim Pumpen einfach ablesen. SR TEEN 
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